Stanisław Baczkowski 


Urzędnik c. k. Sądu Krajowego w Krakowie, 


przeżywszy lat 39, opatrzony ŚŚ. Sakramentami, zasnął w Panu dnia 7 Września 1888 r. 
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W nieutulonym żalu pozostała żona wraz z rodziną, zapraszają Krewnych, Przyjaciół, Znajomych i pobożną Publi- 
czność na wyprowadzenie zwłok w Niedzielę dnia 9 Września b. r. o godzinie 4-tej popołudniu z domu pod L. 8 
przy ulicy św. Filipa, na miejsce wiecznego spoczynku, oraz na 


NABOZENSTWO ŻAŁOBNE 


odbyć się mające w kościele OO. Reformatów w Poniedziałek dnia 10 Września o godzinie 10-tej przed południem. 


Druk W. Korneckiego w Krakowie. 


